Z Zielinskich mgr Wanda 


DYMEK 


przeżywszy lat 75, opatrzona św. Sakramentami, zmarła nagle dnia 6 kwietnia 1984 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kościoła na cmentarzu Rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w czwartek 12 kwietnia br. o godz. 11.40, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim 


smutku: 


PRZYJACIELE I ZNAJOMI 


Nabożeństwo załobne 


odprawione zostanie w czwartek 12 kwietnia br. o godzinie 7,00 w kościele paraf. św, Floriana, 


